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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 619 

31 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Αριθμ Διακ. 07 

Προκηρύσσουμε: 

1. Ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
με αγορά των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στα πα¬ 
ραρτήματα Α & Γ της παρούσας που αποτελούν ανα¬ 
πόσπαστο μέρος της αυτής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 80.000,00€ 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προ¬ 
θεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης 
της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φ.Ε.Κ. 

3. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
- Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

31/1/2011 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

11:00 Π.Μ. 


• Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. 

• Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσας 
διακήρυξης. 

• Για την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών οι προσφέροντας θα ενημερωθούν από την 
Υπηρεσία με φαξ. 

Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, όλες τις εργάσιμες 
μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα 
26923 60127 26923 60100. 

Γ ια διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης 
να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα παραπάνω 
τηλέφωνα. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥ ΚΑ¬ 
ΛΑΒΡΥΤΩΝ. 


4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 
τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται και τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 
αυτής. 

Καλάβρυτα, 27 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 6/2010 

Προκηρύσσουμε: 

1. Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προ¬ 
μήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για την κάλυψη των αναγκών 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, για χρο¬ 
νικό διάστημα (1) ενός έτους συνολικού προϋπολογισμού 
(98.000,00€) Ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης την 
προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους στον 
προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται 
στα Κεφάλαια Α’ & Β’ της Διακήρυξης Αριθμ.:06/2010, 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ¬ 
ΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, όπου θα παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, μέχρι την ημέρα της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού ήτο 31/01/2011. 

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο 
μετά τις 31/01/2011 και ώρα 10:00 Π.Μ. είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με το 
νόμο περί χαρτοσήμου. 

4. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθε¬ 
σμία (30) πενήντα δύο ημερών από την ημερομηνία δημο¬ 
σίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο, στο 
τεύχος Δ/ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και στην Εφημερίδα της Ε.Ο.Κ. 

5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ¬ 
ΟΥ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, την 31/01/2011 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξι¬ 
ολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό με σχετική, απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του Π.Δ.118/07. 

6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνι¬ 
σμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

7. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΓΕΝΙ¬ 
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, όλες τις εργάσιμες 
μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα 
26923 60127 26923 60100. 

8. Γ ια διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης 
να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα παραπάνω 
τηλέφωνα. 

9. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥ ΚΑ¬ 
ΛΑΒΡΥΤΩΝ. 

Καλάβρυτα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55322 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(ΦΕΚ 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης-11-05» και του Ν. 3580/07 
«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουρ¬ 
γείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες δια¬ 
τάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 
24, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά: 

Στις 15-2-11, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για την προ¬ 
μήθεια ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ, πιθανής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 144.030 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια την παραλαβή της διακήρυξης Νο 102/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 


(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55266 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/01) «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδη¬ 
γία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προ¬ 
μήθεια, 4.934.150 τεμαχίων ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, 
για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
386.793,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στις 23-2-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 127/10 απαιτεί¬ 
ται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55318 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δη¬ 
μοσίου», του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προσαρμογή της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ 
ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης -11-05» και του 
Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρ¬ 
θρο 24, προκηρύσσει, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή: 

στις 03-02-11, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. 
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για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 51.250 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 135/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55320 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοι¬ 
πών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», του 
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσί¬ 
ου», του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης -11-05» και του Ν. 3580/07 «Προ¬ 
μήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγεί¬ 
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, στις 08-03-11, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για την 
προμήθεια ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 115.785 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 90/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407-408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΎ. ΙΚΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 4747 
Αριθμ Διακ. 20 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο - ΚΥ. Ικαρίας διενεργεί επανα¬ 
ληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Κ.Α.02303-05002). Ο προϋπολογισμός είναι 
65.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, η ημερομηνία λήξης υποβολής 


των αιτήσεων είναι 27.01.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 
28.01.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. Ειδικοί 
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Οι προσφορές 
θα αποστέλλονται σύμφωνα με την διακήρυξη. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου 
Ικαρίας. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προ¬ 
σφορά είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση 
είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 
Η πληρωμή θα γίνει σε ενενήντα (90) ημέρες. Σας ενη¬ 
μερώνουμε ότι θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ: 2275350200-222, ίαχ: 22750 
22477, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλάκη Λεμονιά στο 
τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Αγιος Κήρυκος Ικαρίας, 
Τ.Κ.83300, Ικαρία. 

Ικαρία, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Αριθμ. 32370 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την αριθ. 8/20-4-10 απόφαση του ΔΣ προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη χορηγητών ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 1.400.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Το ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδο¬ 
σης και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης βαρύνει τα ίδια έσοδα 
του Νοσοκομείου. 

Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πληρωμής αναφέρο- 
νται στα Π.Δ. 118/07 και Π.Δ. 60/07. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με ειδικές τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη με αριθ. 
100/10 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με 
ΦΠΑ. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων δίνονται καθη¬ 
μερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και 
στο τηλέφωνο 2610- 999-419. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου στις 18 Φεβρουάριου 2011, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12:00 ενώπιον επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται 
καθημερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/2/11 

Πάτρα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 
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(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55338 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ 
ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω¬ 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης-11-05» 
και του Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3846/2010, 
άρθρο 24 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή στις 11-02-11, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00 π.μ. για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟ¬ 
ΡΩΝ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.905 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 31/2010 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55319 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσο¬ 
κομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλ¬ 
λες διατάξεις», του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδη¬ 
γία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16 ης -11-05» και του Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το Ν.3846/2010, άρθρο 24 προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
στις 10-02-11, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. για την 
προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙ- 


ΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.145 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 140/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213 20.77.407-408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Αριθμ. Διακήρυξης 60/2010 

Αριθμ.: 11634 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ύστερα 
από την 388/2-12-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκο¬ 
μείου και την αριθμ. 44/21-12-2010 εγκριτική απόφαση 
της Ε.Π.Υ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
για το είδος με ΚΑ 00800- 00002 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΠΠΥΥ 2010, προϋπολογι- 
ζόμενης δαπάνης 158.0006 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10-2-2011 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ιδρύματος από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις 9-2-2011 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13:30 Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του διαγωνισμού, με ΦΠΑ. Υπάρχουν ειδικές 
προδιαγραφές. 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού είναι το Γενικό 
Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο». Ο χρόνος ισχύος 
της προσφοράς ορίζεται σε 60 ημέρες. Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του παρόντος δια¬ 
γωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου 
(ΚΑΕ 0887) 

Η αριθμ. 60/2010 διακήρυξη διανέμεται από το γρα¬ 
φείο προμηθειών έναντι του ποσού των 20,00 € επί 
αποδείξει. 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθει¬ 
ών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από την αρμόδια υπάλληλο: Τσαλουκίδου Σ., τηλ. 
2461067869, ΡΑΧ: 24610 67638. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

Κοζάνη, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ 
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( 12 ) 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Αριθμ. Διακήρυξης 14/2010 

Αριθμ.: 11633 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ύστερα 
από την 352/11-11-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκο¬ 
μείου και την αριθμ. 44/21-12-2010 εγκριτική απόφαση 
της Ε.Π.Υ. Μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του 
δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την προμήθεια του είδους με ΚΑ 02104 
83980 «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» του ΠΠΥΥ 2010, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112.000€ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-2-2011 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ιδρύματος 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις 14-2-2011 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:30 Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας 
των προσφερομένων ειδών του διαγωνισμού, με ΦΠΑ . 
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 

Τόπος παράδοσης των ειδών είναι το Γενικό Νοσοκο¬ 
μείο Κοζάνης «Μαμάτσειο». Ο χρόνος ισχύος της προ¬ 
σφοράς ορίζεται σε 90 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του παρόντος 
διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκο¬ 
μείου (ΚΑΕ 1311) 

Η αριθμ. 14/2010 διακήρυξη διανέμεται από το γρα¬ 
φείο προμηθειών έναντι του ποσού των 20,00 € επί 
αποδείξει. 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθει¬ 
ών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από την αρμόδια υπάλληλο: Τσαλουκίδου Σ„ τηλ. 
2461067869, ΕΑΧ: 24610 67638. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

Κοζάνη, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

Αριθμ. 21059 
Αριθμ. Διακ. ΔΣ181 

1. Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, 
τέλεξ και τηλεφωντοαγραφικού μηχανήματος της ανα- 
θέτουσας αρχής: 

Γενικό Νοσοκομείο Αρτας, Λόφος Περάνθης, 47100- 
Άρτα. Τηλ: 2681 361128 Εαχ: 26810-24814, 26810-21414, 
26810-21541 

2. α) Διαδικασία που επιλέγει για τη σύναψη των συμ¬ 
βάσεων: 

Επαναληπτικός Διαγωνισμός ανοικτών διαδικασιών, με 
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρό¬ 
σκληση για την υποβολή προσφορών: 


Σύμβαση προμήθειας μετά από δημόσιο διεθνή δια¬ 
γωνισμό ανοικτής διαδικασίας. 

3 α) Τόπος παράδοσης: Βλέπε σημείο (1) 

β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: # 200.000,00 
#€, με Φ.Π.Α.. 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: 

Αντιδραστηρίων Προσδιορισμού Ειδικών Πρωτεϊνών με 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών 
να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμε- 
νων προμηθειών: 

Μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
(Αντιδραστηρίων που πραγματοποιεί ο κάθε αναλυτής. 

4. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώ¬ 
σεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης: Βλέπε σημείο (1) 

β) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του πο¬ 
σού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών 
των εγγράφων: 20,00 € με αντικαταβολή από το Γρ. 
Προμηθειών του Νοσοκομείου 

5. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 31-1-2011 
ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν: Βλέπε 
σημείο (1) 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές: Ελληνική. 

6. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν 
στην αποσφράγιση των προσφορών: Αρμόδια επιτροπή 
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: 1-02-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές 
εξασφαλίσεις: Ορίζεται Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α . 

8. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή 
ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις: 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

9. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή: 
Τέσσερις (4) μήνες 

10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών 
προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ¬ 
σφορές. 

11 Λοιπές πληροφορίες: Λοιπές πληροφορίες ή διευ- 
κρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από 
την υπηρεσία μας, (σημείο (1). 

12. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της προ¬ 
κήρυξης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως 

Αρτα, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

Αριθμ. 21050 
Αριθμ. Διακ. ΔΣ 180 

1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, 
τέλεξ και τηλεφωντοαγραφικού μηχανήματος της ανα- 
θέτουσας αρχής: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης, 47100- 
Άρτα. Τηλ: 2681 361128 Εαχ: 26810-24814, 26810-21414, 
26810-21541 

2. α) Διαδικασία που επιλέγει για τη σύναψη των συμ¬ 
βάσεων: 

Επαναληπτικός Διαγωνισμός ανοικτών διαδικασιών, με 
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρό¬ 
σκληση για την υποβολή προσφορών: 

Σύμβαση προμήθειας μετά από δημόσιο διεθνή δια¬ 
γωνισμό ανοικτής διαδικασίας. 

3 α) Τόπος παράδοσης: Βλέπε σημείο (1) 

β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

# 300.000,00 #€, με Φ.Π.Α.. 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: 

Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με παραχώρηση συνο¬ 
δού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών 
να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμε- 
νων προμηθειών: 

Μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των (Αντιδραστηρίων) που πραγματοποιεί ο κάθε ανα¬ 
λυτής. 

4. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές υπο¬ 
χρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης: Βλέπε 
σημείο (1) 

β) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του πο¬ 
σού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών 
των εγγράφων: 20,00 € με αντικαταβολή από το Γρ. 
Προμηθειών του Νοσοκομείου 

5. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 1-2-2011 
ημέρα Τρίτη, ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

β) Δ/νση στην οποία πρέπει να σταλούν: Βλέπε ση¬ 
μείο (1) 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές: Ελληνική. 

6. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν 
στην αποσφράγιση των προσφορών: Αρμόδια επιτροπή 
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: 2-02-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. 

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές 
εξασφαλίσεις: Ορίζεται Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 

8. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή 
ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις: 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

9. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή: 
Τέσσερις (4) μήνες 

10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών 
προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ¬ 
σφορές 

11 Λοιπές πληροφορίες: Λοιπές πληροφορίες ή διευ- 
κρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από 
την υπηρεσία μας, (σημείο (1) 

12. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της προ¬ 
κήρυξης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 24-12-2010. 


13. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων: Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρτα, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

ΑΔΑ:4ΙΙΕ46906Ψ-Ε 

Αριθμ.: 55306 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(ΦΕΚ 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16ης-11-05» και του Ν.3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή: 

Την 28-2-11, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. για την 
προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου, πιθανής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 713.795,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 131/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

ΑΔΑ: 4ΙΙΕ46906Ψ-Ο 

Αριθμ.: 55273 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
(ΦΕΚ 19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. 
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και άλλες διατάξεις», του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν.3580/07 «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3846/2010, άρθρο 24, προκη¬ 
ρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή: 

Στις 11-3 -2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, πιθανής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.056.812 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 103/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. Φ.917.161001/5/10 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του Γε¬ 
νικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσει ανοικτή Δημο¬ 
πρασία για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση Βιο¬ 
λογικού Καθαρισμού ΝΒΝΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 
ευρώ εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
μίας ευρώ και τριάντα επτά εκατοστά (663.401,37), μη 
περιλαμβανομένων της πρόβλεψης αναθεώρησης και 
του Φ.Π.Α., αναλυομένων ως εξής: 

α. ευρώ 243.745,80 για έργα Δομικά 

β. ευρώ 419.655,57 για έργα Η/Μ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυ¬ 
πο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογι¬ 
σμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με 
πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την 
έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γρα¬ 
φείο 349), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. 
έως 12:00 μ. μέχρι 20/01/2011, καταβάλλοντος το αντίτιμο 
των 18,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπό¬ 
δειγμα τύπου «Β». 

α) Πληροφορίες για τη δημοπρασία τηλ. 2106551492, 
2106551546. 

β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: Α. Παναγόπου- 
λος για Δομικές εργασίες τηλ. 2106551506 και Δ. Σπα- 
νέλης για Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 


γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέ¬ 
χρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις είκοσι πέντε (25) 
Ιανουάριου 2011 ημέρα Τρίτη, από τις 09:30 π.μ. έως τις 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού), με επί μέρους ποσοστά 
εκπτώσεων (άρθρο 6 του 3669/2008, στο Χολαργό, στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων ΝαυτικώνΈργων του 
ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μεριμνήσουν 
για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούμενη 
μέχρι 12:00 π.μ., τηλ.: 2106551486. 

4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ: 

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του 
Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. Δ17α/04/44/ 
ΦΝ 430/12-5-2003: 

Α2 τάξεως και άνω για έργα Δομικά και 1ης τάξεως 
και άνω για έργα Η/Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν.3263/04, καθώς και 
από τους νόμους και τα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω. 

β) Κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/85 και της παρα- 
γρ.42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.268,00€ και 
ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών θα είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΤΕΣ ή ΚΑΕ 
1919. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του έργου. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διευθυντής Γ4 
Ν. ΜΑΡΙΝΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ. 49913 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (στο 
εξής Π.Γ.Ν.Λ.) έχοντας υπ’ όψιν του τη με αριθμό 1/1.2.2010 
Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα προμηθει¬ 
ών και υπηρεσιών μονάδων υγείας και κοινωνικής αλ¬ 
ληλεγγύης (στο εξής Π.Π.Υ.Υ.) 2010 (ΦΕΚ 99/Β73.2.2010), 
προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό επαναληπτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για 
την προμήθεια διαφόρων ειδών εστίασης και μαγειρείου, 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 240.000,00 με 
το Φ.Π.Α. από πιστώσεις του προϋπολογισμού του. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο προμηθει¬ 
ών του Π.Γ.Ν.Λ. στις 24 Φεβρουάριου 2011, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, 
δηλαδή η 23η Φεβρουάριου 2011, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:30 μ.μ. το αργότερο. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης με τους όρους του διαγωνι¬ 
σμού είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμέ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


να στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας & Στερεός Ελλάδας στη διαδρομή Ιιΐΐρ://ανίΙ. 
όγρθΙΐΊθ553ΐγ.9Γ/ΐΊ03ρίΐ3ΐ3 - προκηρύξεις προμηθειών - 
φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας. 

Η διακήρυξη σε έντυπη μορφή διατίθεται από το γρα¬ 
φείο προμηθειών του νοσοκομείου με την καταβολή 
του ποσού των € 30,00 και την έκδοση γραμματίου 
είσπραξης από το ταμείο του Π.Γ.Ν.Λ.. 


Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Λ. ή και στο τηλέφωνο 2413501159 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα 22 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΗΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ 

(19) 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 


Αριθμ. Διακ. Δ.Σ. 182/2010 

1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωντοαγραφικού μηχανήματος της 
αναθέτουσας αρχής Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης, 47100- Αρτα. Τηλ: 2681361128 Ρβχ: 26810-24814, 
26810-21414, 26810-21541. 

2. α) Διαδικασία που επιλέγει για τη σύναψη των συμβάσεων: 

Επαναληπτικός Διαγωνισμός ανοικτών διαδικασιών, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %. 

β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών: Σύμβαση προμήθειας 
μετά από δημόσιο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας. 3 α) Τόπος παράδοσης: Βλέπε σημείο (1) 

β) Φύση και ποσόππα των ζητουμένων προϊόντων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: # 650.000,00 #€, με Φ.Π.Α.. 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: 

Καύσιμα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 


α/α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 . 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ 

Οπως των κρατικών διυλιστηρίων 

2.000 υτ 

2. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων (95 ΒΟΝ) 

40.000 ιιτ 

3. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΤΗΖΕΛ) 

Οπως των κρατικών διυλιστηρίων 

370.000 υτ 

4. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Οπως των κρατικών διυλιστηρίων 

350.000 υτ 


γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων 
προμηθειών: 

Μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος (Καυσίμων) των απαιτούμενων προμηθειών. 

4. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν 
οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης: Βλέπε σημείο (1) 

β) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών 
των εγγράφων: 20,00 € με αντικαταβολή) από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου 

5. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 2-2-2011 ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

β) Δ/νση στην οποία πρέπει να σταλούν: Βλέπε σημείο (1) 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική 

6. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Αρμόδια επιτροπή 
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 3.2.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 

7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: Ορίζεται Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. ή ανά προσφερόμενο είδος. 

8 Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις; 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

9. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή: 

Τέσσερις (4)μήνες 

10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
11 Λοιπές πληροφορίες: Λοιπές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την 

υπηρεσία μας, (σημείο (1) 

12. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 24-12-2010 

13. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 


Αρτα, 24 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
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